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TABLES 


TIR DES BOUCHES A FEU 



Le plan vertical qui passe par l’axe de l’âme d’une bou- 
che à feu est le plan de tir. C’est dans ce plan que se meut 
le centre du projectile, quand il n’existe aucune cause de dé- 
viation. 

La courbe que décrit le projectile tourne sa concavité 
vers la terre. Son étendue et la hauteur à laquelle elle s’é- 
lève varient avec l’inclinaison de la bouche à feu, la charge 
de poudre, la nature du projectile, etc. Cette courbe est ap- 
pelée trajectoire. 

Comme on ne donne ordinairement aux canons et aux 
obusiers que de faibles inclinaisons, les trajectoires que 
décrivent leurs projectiles s’élèvent peu au-dessus du sol. 

Pointer une pièce, c’est la disposer de manière que la tra- 
jectoire passe par le point à battre. 
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TABLES DU TIR DES BOUCUES A FEU 


« 


POINTAGE DES CANONS ET DES OBUSIERS. 


Tir à un seul projectile. 


Un fronteau de mire est placé sur la pièce ,à peu près à 
la hauteur des tourillons. 11 porte un guidon à sa partie 
supérieure. Une tige est mobile dans une coulisse ou boite 
adaptée à la culasse; elle est surmontée d’un chapeau, le- 
quel porte un cran à sa partie supérieure. Lorsque Taxe des 
tourillons est horizontal , le sommet du guidon et le fond du 
cran se trouvent dans le plan du tir. De plus, quand le cha- 
peau repose sur la boîte, la ligne droite qui passe par le 
sommet du guidon et le fond du cran est parallèle à Taxe 
de la pièce. 

Cette ligne peut être considérée comme se confondant 
sensiblement avec la trajectoire, jusqu’à une certaine dis- 
tance qui dépend de la bouche à feu, de la charge, et aussi de 
la nature du projectile. 

Ainsi, quand l’éloignement du point à battre ne dépasse 
pas cette distance, il faut placer le chapeau sur la boîte, et 
diriger la pièce de telle sorte que la ligne, déterminée par le 
fond du cran et le sommet du guidon, passe par le point à 
battre. 

Mais la partie de la trajectoire qui n’est pas voisine de la 
bouche à feu s’abaisse de plus en plus au-dessus de la ligne 
que déterminent le sommet du guidon et le fond du cran, 
quand le chapeau repose sur la boite. 11 en résulte qu’une 
ligne droite, qui joint un point de cette partie de la courbe 
au sommet du guidon, passe au-dessus du cran ; en sorte 
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DE L’ARTILLERIE NAVALE. 

qu’il faut élever la tige pour que le cran se trouve sur cette 
ligne. La quantité dont il faut élever la tige s’appelle hausse; 
elle croît à mesure que le point que l’on considère s’éloigne 
de la bouche à feu. 

La grandeur de la hausse dépend de toutes les circonstan- 
ces qui influent sur le tir, telles que la nature de la pièce, 
celle du projectile, la charge, etc, Elle est proportionnelle à 
l’intervalle qui sépare les deux points de mire, savoir, le 
cran de la tige et le sommet du guidon, 

La hausse à employer dans chaque cas particulier est don- 
née par les tables. 

Lorsque la distance du point à battre est donnée, on cher- 
che la hausse correspondante à cette distance dans la table 
relative à la bouche à feu et au genre de tir que l’on consi- 
dère; on donne à la tige de la culasse une élévation égale 
à cette hausse; puis on dirige la pièce de telle sorte que le 
point à battre se trouve sur le rayon visuel qui passe par le 
fond du eran et le sommet du guidon. 


Tjr S deux boulet*. 


Le tir à deux boulets est très-efficace jusqu’à la distance 
de 400 mètres; mais on ne doit pas en faire usage à des dis*- 
tances plus grandes, attendu que l’écartement vertical des 
deux boulets surpasse alors 4 mètres. 

Les hausses sont calculées de manière qu'une trajectoire 
moyenne entre celle des deux boulets passe par le centre de 
la surface à battre. 
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TABLES Dl' TIR DES BOUCHES A FEU 


Tir à mitraille tans boulet. 


Les hausses sont calculées de telle sorte qu’une trajec- 
toire moyenne entre toutes les trajectoires décrites par les 
différentes balles passe par le centre de la surface à battre. 

L’écartement des balles, qu’on appelle aussi dispersion, 
croît proportionnellement à la distance. 

Deux sortes de grappes sont affectées à chacun des calibres 
de la marine; les unes sont dites à grosses balles, les autres 
à petites balles. 


Composition des grappes à grosses balles. 


Calibre 

r 

30 

2* 

18 

12 

B 

Nombre de balles. 

,5 

y 

15 

15 

15 

10 

Diamètre des 
balles 


0 m 052 

0 m 0V7 

0">0tl 

0 m 81 


Ainsi dix boulets de 4 forment la grappe du calibre de 80. 


Digitized by Google 

















DF. L’ARTILLERIE NAVALE. 


9 


Composition des grappes à petites balles. 


Calibre j 30 

24 

18 

12 

80 

( 

l 120 balles 

50 balles 

55 balles 



l 



108 balles 

48 balles. 

| de 0n>028 

de 0 m 032. 

de on» 028 . 



Composition. . . < 



de 

de 

J de 

49 balles 

49 balles 



J 



0 n» 02 *. 

0n»047. 

! diamètre. 

de oaoit. 

de OmQSS. 




Les grappes à petites balles ne sont point employées avec 
les canons long et court de 30. 

En général, on doit cesser de faire usage du tir à mitraille 
dès que la dispersion des balles devient supérieure à 9 ou 
10 mètres. 

Ainsi, avec les canons long et court de 30 et le canon 
obusier de 30, il ne faut employer les grappes à grosses balles 
qu’à des distances qui ne surpassent pas 300 mètres, et il 
ne faut faire usage du tir à petites balles qu’à des distances 
inférieures à 200 mètres. 

Ces limites doivent être encore plus restreintes pour les 
caronades. Avec ces bouches à feu, le tir des grappes à gros- 
ses balles cesse de convenir dès que la distance surpasse 
200 mètres, et celui des grappes à petites balles ne doit être 
employé qu’à des distances inférieures à 150 mètres. 
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TABLES DU TIR DES BOUCHES A FEU 


Tir à boulet et mitraille. 


Le tir à boulet et mitraille peut être employé avec avan- 
tage à de petites distances. 

Le boulet doit être introduit dans la pièce immédiatement 
après la gargousse. On place la grappe par-dessus le boulet. 
Par cette disposition, les balles ont une moindre dispersion 
et se séparent moins promptement du boulet. 

La dispersion est alors à peu près la même que dans le tir 
à mitraille sans boulet ; toutefois elle est un peu moindre. 

Le tir à boulet et mitraille doit être limité aux mêmes dis- 
tances que le tir à mitraille sans boulet. 

Les hausses sont calculées de manière que la trajectoire du 
boulet passe par le centre de la surface à battre. 

Si on plaçait dans la pièce la grappe avant le boulet, la 
dispersion des balles serait doublée. 


Observations générales sur les tables des hausses pour les tirs d 
plusieurs projectiles. 

Calibres de 30, 24, 18 et 12. 

Dans la même bouche à feu, tous les tirs à plusieurs pro- 
jectiles sont exécutés avec la même charge. 

En ayant égard à la distance à laquelle chaque tir doit être 
limité, la même table est commune aux quatre tirs sui- 
vants : 
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4° Deux boulets massifs; 

2° Un boulet massif, une grappe à grosses balles; 

3° Un boulet massif, une grappe à petites balles; 

4° Une grappe à grosses balles, sans boulet. 

Il suffit ensuite d’augmenter de moitié la hausse donnée 
par cette table pour avoir la hausse qui convient au tir d’une 
grappe à petites balles sans boulet. 

Nota. La méthode que l’on a suivie pour calculer les 
tables est exposée dans l’ouvrage intitulé : Expériences d'ar- 
tillerie exécutées d Gavre et publiées par ordre du ministre de 
la marine. 
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TABLES DU TIR DES BOUCHES A FEU 


CANON DE 30 LONG. 
HAUSSES. 

( Distance des points de mire l“,20à. ) 


Poids 
de la 
charge. 

' 5k, 00 
1 

3k, 75 

3k, 75 

2k, 50 

2k, 50 

3k, 75 

3k, 75 

3k,75 

Rapport 
du poids 
de la 
charge 
au poids 
dn 

boulet 

massif. 

f 

| 1 

1 3 

1 

4 

1 

4 

i 

6 

i 

6 


1 

4 

1 

4 









Un 







Deux 

Une 

boulet 


Boulet 


Boulet 


Boulet 



massif 

DISTANCES 


Obus. 


Obus. 


boulets 


et une 


massif. 


massif. 


massif. 


à grosses 

grappe 







pleins. 

balles. 

à grosses 









balles. 

Mètres. 

Mil! 

ira. 

Mil 

lim. 

Millim. 


Mil! 

ira. « 

100 

0 


i 

i 

91 


4 

•-'00 


4 

5 

6 

mm 

12 

300 


8 


o 

12 

H 

21 

400 

12 

14 

17 

30 



500 

16 

10 

24 

41 



600 

20 

24 

30 


DISPERSION 

700 

S 

> 

30 

37 


ou écartement 

soo 

31 

37 

45 


des balles. 

000 

38 

44 

53 


, — 



; 1,000 

43 

51 

62 


Dis- 

tance. 

Dis— 

! 1,100 

s 

o 

50 


71 




1,200 

60 

67 

)) 

81 


Mètres. 

Mètres. 

; 1 ,300 

68 

76 

)) 

02 


100 

3,00 

1,400 

77 

» 

85 

» 



200 

6,00 

1,600 

05 

)t 

106 

)> 



300 

0,00 


I.a disposition de la table indique que les mêmes hausses sont communes au 
tira boulets massifs, charge, 3k,00, et au tir à obus, charge 3 l ,75, jusqu’à la 
distance de 1,300 inctres. 

De même, le tir à boulets massifs, charge 3k ,75, et le tir à obus , charge 
2k, 50, jusqu’à la distance de 1 ,000 mètres, ont les mêmes hausses. 

Ces observations sont applicables à la table suivante. 
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DE L’ARTILLERIE NAVALE. 

CANON DE 30 COURT. 

HAUSSES. 


(Distance des points de mire 1",0163.) 
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TABLES DU TIR DES BOUCHES A FEU 

CANON -OBUS1ER DE 30. 

HAUSSES. 


(Distance des deux points de mire 0" ,941t.) 


CHARGE 


lu, 50 



2k, 00 

2k, 00 

2 k ,00 

DISTANCES. 

Boulet 

massif. 

ObUB. 

Otous. 

Deux 
boulets 
ma? si fs. 

Un 

boulet 
massif 
et une 
grappe, 
soit 

à grosses 
soit 

à petites 
balles. 

üne 

grappe 

à 

grosses 

balles. 

Une 

grappo 

& 

petites 

balles. 

Mètres. 

MU 

im. 

MilUm. 

MllUm. 

Mil 

Lim. 


100 


2 

2 

5 


5 

7 

200 


6 . 

5 

13 

13 

19 

300 

11 

9 

22 

22 


400 

16 

13 

31 




500 

•22 

17 

41 




600 

27 

22 





700 

34 

28 


DISPERSION OC tiCARTlMBV* 1 







des balles. 


800 

40 

34 


^ ^ 

- 


900 

48 

41 



Dispersion 









1,000 

56 

» 

49 


tance*. 

des 

des 







grosses 

petites 

1,100 

64 

» 

57 



balles. 

balles. 

1,200 

72 

» 

66 


Mètres. 

Mètres. 

Mètres. 

1,300 

81 

» 

76 



3,4 

KSI 

1,400 

90 

» 

88 


200 

6,8 

1 1 

1,600 

100 

» 

111 


300 

10,2 

Hl 


Le tir de* boulets massifs, charge de 2k, 00, et celui des obus, charge lk,S0, 
demandent les mêmes hausses, jusqu’à 1a distance de 900 mètres. 
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DE U ’ ARTILLERIE NAVALS. 

CARONADE DB 30. 


hausses. 

( Distance des deux points de mire 0‘“,64î.) 



Les mêmes hausses conviennent au tir des boulets massifs et à celui des obus, 
jusqu’à la distance de 900 mètres. 
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TABLES DLI TIR DES BOUCHES A PEU 

CARONADE DE 24. 

ITAUSSES. 

(Distance des deux points de mire 0“, 864.) 
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CARONADE DE 18. 

HAUSSES. 

( Distance des deux points de mire 0“,517.) 


CHARGE UNIQUE 1k, 00. 

DISTANCES. 

Boalet 

massif. 

n 

Deux 9 
boulets 
massifs. 

Un boulet 
massif 
et 

une grappe 
à grosses 
ou 

à petites 
balles. 

Une 
grappe 
à grosses 
balles. 

Une 
grappe 
à petites 
balles. 

Mètre?. 

Millim. 

Millim. ., 

MU 

im. 

Millim. 

100 

0 

2 


2 

3 

200 . 

3 

7 


7 

10 

300 

6 

13 




400 

9 

20 




• 500 

13 





600 

18 





700 

22 





800 

27 





900 

32 





1,000 

38 





1,100 

44 





1,200 

50 




- -ai 

1,300 

56 




• *; 

1,400 

62 






TABLES DU TIR DES D. A PEU. t 2 
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TABLES DU TIR DES BOUCHES A FETU 

CARONADK DE 12. 

HAUSSES. 

( Distance des deux points de mire 0",432.) 



CHARGE UNIQUE 0 k ,65. 




«A 

'* ■ X. 


'X 





Un boulot 






massif 

Une 

Une 


Boulet 


et 

grappe 

grappe 

DISTANCES. 


boulets 



massif. 


a grosses 

à grosses 

à petites i 



ou 




massifs. 

à petites 

balles. 

balle?. 




balles. 



Mètres. 

KlUm. 

RtlUm. 

— r ^ 

Million. 

Hilltm. 

100 

0 

3 


3 

5 

200 

3 

8 

8 

12 

300 

7 

14 




400 

11 

21 




500 

14 





000 

19 





700 

24 





800 

29 





900 






1,000 

40 





1,100 

47 





1,200 

53 
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DE L'ARTILLERIE NAVALE. 
CAN0N-0BUS1ER DE 80. 
HAUSSES. 

(Distance des deux points de mire l^jiSOR.) 


CHARGE. . 


3w, 50 3k, 50 


Une grappe 

Une grappe 

grosses balles. à 

(10 boulets 

petites b 

de 4.) 


petites balles. 


Mètres. 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1,000 

1,100 

1,200 

1,300 


DISPERSION OU ÉCARTEMENT 

des balles. 


Dispersion 


Distances. 

des 

boulets 
de 4. 

des 

petites 

balles. 

Mètres. 

Mètres. 

Mètres. 

100 

2,4 

4 

200 

4,8 

8 

300 

7,2 

12 

400 

9,6 

» 
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20 TABLES OU TIR DES BOUCHES A FEU 

Pour faciliter le service des bouches à feu, on a pris le parti 
de graver les tables de tir sur la tige placée à la culasse de 
la pièce : seulement, afin de ne pas trop multiplier les divi- 
sions, on s’est borné, du moins pour le tir à un seul projec- 
tile, à indiquer les hausses correspondantes aux distances 
représentées par un nombre exact d’encablures, l’encablure 
étant supposée de 200 mètres. 

Le tir à plusieurs projectiles exigeant dos hausses plus 
grandes, on a pu indiquer toutes celles qui correspondent à 
des distances représentées par un nombre exact de demi-em 
cablures. 


1“ ('.allons de 30 long et court. 


Celle des faces de la tige qui est tournée vers le bouton 
de culasse porte la graduation commune au tir des boulets 
massifs, charge du tiers ou 5 k ,00, et au tir de l’obus, charge 
du quart ou 3 k ,75. Elle est marquée B 7 O j. 


B. *. O. i. 


B. i. 


2 B. M. 


B. i. O 


La face tournée vers la volée marquée B jO porte la 
graduation qui convient également au tir du boulet massif, 
charge du quart ou 3 k ,75 et au tir de l’obus, charge du sixième 
ou 2 k ,50, jusqu’à la distance de cinq encablures. A des dis- 
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1)E L’ARTILLERIE NAVALE. 24 

tances plus grandes, celte graduation ne s’applique qu’au 
tir du boulet massif. 

Sur la face de gauche, marquée B j, se trouve la gradua- 
tion relative au tir du boulet massif, charge du sixième ou 
2 k 50. 

La graduation relative au tir à plusieurs projectiles est 
placée sur la face de droite, marquée 2 B M ; c’est à elle qu’il 
faut recourir, 1° pour le tir à deux boulets, 2° pour le tir d’un 
boulet et d'une grappe, soit à grosses, soit à petites balles, 
3° pour le tir d’une grappe à grosses balles, sans boulet. Ces 
différents tirs s’effectuent tous, à la charge du quart ou 3 k ,75. 


2“ Cation-obusier de 30. 


Celle des faces de la tige qui est tournée vers le bouton de 
culasse est marquée B g O p. La graduation qu’elle porte 
est commune au tir du boulet massif, à la grande charge ou 
2 k ,00 et au tir de l’obus, à la petite charge ou l k ,50, jusqu’à 
la distance de huit encablures; au delà elle ne convient 
qu’au tir du boulet massif. 


O. g. 


2B. M. 


B. g. O .p. 


Sur la face de gauche, marquée O g, est la graduation du 
tir de l’obus, à la grande charge ou 2 k ,00. 

La face de droite, marquée 2 B M, portela graduation re- 
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TABLES DU Tl H DES BOUCHES A FEU 


lative au lir à plusieurs projectiles, à la grande charge ou 
2 k ,00. On s’en sert pour les tirs suivants : 

1° Deux boulets massifs; 

2° Un boulet massif et une grappe, soit à grosses, soit 
à petites balles; 

3° Une grappe à grosses balles, sans boulet. 

Pour le tir d’une grappe à petites balles, sans boulet, on 
augmente de moitié la hausse indiquée sur la face 2BIU. 

3° Caronade de 30. 

La tige ne porte que deux graduations. 

La face tournée vers le bouton de culasse porte la gradua- 
tion commune au tir du boulet massif et à celui de l’obus 
jusqu’à la distance de huit encablures; au delà cette gradua- 
tion ne convient qu’au tir du boulet. Cette face est marquée 
B O. 


2 B. M. 


B. O. 

Sur la face, tournée' vers la volée et marquée 2 B M, se 
trouve la graduation du tir à plusieurs projectiles. Pour la 
manière d’en faire usage, voyez ce qui a été dit à propos du 
canon-obusier. 
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4° Caronades de 24, 18 et 12. 
2 B. M. 


B. 

La face tournée vers le bouton de culasse et marquée B 
porte la graduation du tir du boulet massif. 

Sur la face tournée vers la volée, et marquée 2 B M, se 
trouve la graduation du tir à plusieurs projectiles. 

5* Canon-obusier de 80. 


O. p. 



La face tournée vers le bouton de culasse est marquée O g ; 
elle porte la graduation du tir de l’obus, à la grande charge 
ou 3k, 50. 

La graduation du tir de l’obus à la petite charge ou 2 k ,00 
est placée sur la face de gauche. Cette face est marquée O p. 

La face de droite est marquée M et porte la graduation du 
tir à mitraille. Cette graduation convient également au tir 
de la grappe de 10 boulets de 4, et à celui de la grappe à petite» 
balles. 
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24 TABLES DU TIR DES BOUCHES A FEU DE L’ART. NAV. 
TABLES DU TIR DU MORTIER DE 0 m ,32 

A CHAMBRE SPHÉRIQUE. 

La première table fait connaître la portée correspondante à une charge donnée 
la seconde table indique la charge à employer, lorsque la distance eet connue. 


PREMIERE TABLE. 


CHARGE. 

PORTÉE. 

DlftÉE 

du 

trajet. 

DÉVIATION 

longitu- 

dinale. 

MOTENNfc 

latérale. 

Kilugr. 

Mètres. 


Mètres. 

Mètres. 


235 

7,3 

5 

8 

1,0 

550 

10,6 

10 

(5 


900 

13,5 

15 

22 

2,0 

1,225 

15,8 

20 

30 

2,5 

1,515 

17,8 

25 

37 

3,0 

1,765 

19,5 

30 

46 

3,5 

2,010 

20,6 

35 

54 

4,0 

2, 255 

22,5 

40 

62 

4,5 

2,472 

23,6 

45 

69 

5,0 

2,669 

24,4 

50 

77 

5,5 

2,856 

25,1 

54 

84 

6,0 

3,001 

25,6 

57 

91 

6,5 

3,116 

26,1 

60 

97 

7,0 

3,208 

26,6 

63 

102 

7,5 

3,293 

27,0 

67 

107 

8,0 

3,368 

27,5 

68 

110 

8,5 

3,435 

27,8 

69 

114 

9,0 

3,502 

28,2 

70 

117 

9,5 

3,568 

28,6 

71 

119 


3.634 

28,9 

El 

121 


3,694 

29,2 


123 

11,0 

3,753 

29,5 

74 

125 

11,5 

3,808 

29,8 

75 

126 

12,0 

3,863 


76 

128 

12,5 

3,915 


77 

129 

13,0 

3,960 


78 

130 


3,990 

30,6 

79 

131 

14,0 

4,000 

30,7 

80 

132 


DEUXIÈME TABLE. 


Mètres. 

500 

600 

700 

800 

900 

1,000 

1,100 

1,200 

1.300 
1,400 

1.500 

1,600 

1.700 

1,800 

1.900 

2,000 
2,100 
2,200 

2.300 

2, '<00 

2.500 

2,600 

2.700 

2,800 

2.900 

3.000 
3,100 
3,200 

3.300 

3.1 00 
3,. 500 

3,600 

3.700 

3,800 
3,909 

4,000 


KilogT. 

0,90 

1.07 
1,21 
1.34 
1,50 
1,65 
1,81 
1,96 
2,13 
2,30 

2.47 

2.67 

2.87 

3.07 
3,2? 

3.47 

3.68 

3.88 
4,10 

4.33 
4,57 
4,83 

5.08 

5.34 
5,59 

6,00 
6,43 
6,91 
7, .55 
8,25 

9,00 
9,75 

10,55 

11,43 

12,35 

14,00 


DÉVIATION MOYENNE 


longitu- 

dinale. 


Mètres. 

9 

11 

12 

14 

15 

17 

18 

19 

20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
37 
39 
41 
43 
46 
48 
50 
52 
54 
57 
59 
62 
65 

69 

70 

72 

73 
75 
77 
80 


latérale. 


Mètres. 

14 

16 

18 

20 

22 

25 

27 

29 

32 

35 

38 

41 

A4 

47 

50 

53 

57 

60 

63 

67 

70 

73 

78 

82 

86 

91 

95 
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107 

112 

117 
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129 

132 
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